





NC : No Connection 


DRIVER BLOCK 


LD403 DD407 

EPC1716(500uH) SSF2GG(400V/2A) 



PD46AF1 U_ZDY 

BN44-00356B 

PD46AF1E_ZDY 

BN44-00357B 
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